Windows ® XP のワイヤレスネットワーク接続を 
ご利用になっているお客様へのご注意 


現時点 (2002 年1月現在)では、 Windows ® XP のワイヤレスネットワーク接続は 、 AtermWLllCA 
および AtermWLllC でご利用になれます。 
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::利用環境の確認 


複数の接続可能なネットワークが存在するかどうかの確認 


/r 






注意:本章では、お客様の無線 LAN 環境に複数の接続可能なネットワークが存在するかどうかを 
確認いたします。複数の接続可能なネットワークを切り替えてご利用になるお客様は、 

1. 2項でのご利用環境の確認へお進みください。 


V 


/T 




お客様の無線 LAN 環境に接続可能なネットワークが複数存在するかどうかは、 Windows® XP の 
ワイヤレスネットワーク接続で確認します。 
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J/ 
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タスクトレイのワイヤレスネットワーク 
接続アイコンを右クリックし、「利用できる 
ワイヤレスネツトワークの表示」を 
選択します。 

v ノ 


ごみ箱 

'1 

ズ ■■ ルり-わ掊結右閉く ( 〇 ) 

1 

1 

: n_/ir i う -^ Ln-_lnyrfc 主二 Art 


^ 刪 ; n 一 抓' ^ -14 


レスネ？トワークへの格耪 


0® 


「詳細設定」をクリックします。 



利用できるネットワーク¢1): 


,1 


WARPSTAR -3 B 0016 


komatsu 

WA RPST A R - 501034 


このネットワークで■はネットワークキー （ WEP ) 0 D 使用が必要で_す。このネットワーク 
にアクセスす加は、キ-を入力してから[接続]をクリックしてください。 

ネットワークキー也 )： Q I 

ネットワーケ VD 接続[こ問 II がある埸含は、 H 群1設定] をりリッりしてください。 


詳細設定 1 ®... | 

0 1 

接続® 1 

! [ 


f 


V 


「利用できるネットワーク」に複数の 
ネットワークが表示されている場合、 
注意が必要な環境となります。 

2項へ進み、注意事項をお読みください。 
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1. 2 複数の接続可能なネットワークを切り替えて使用しているかどうかの確認 


^ -^ 

お客様の無線 LAN 環境に接続可能なネットワークが複数存在するかどうかは、 Windows ® XP の 
ワイヤレスネットワーク接続で確認いたします。 

V J 


r 




タスクトレイの ワイヤレス ネッ トワーク 
接続 アイコンを右クリックし、 「利用できる 
ワイヤレス ネツ トワークの表示」 を 
選択します。 

v ノ 


「詳細設定」 をクリックします。 


r 


% 


「優先するネットワーク」 に複娄女の 
ネットワークが表示されている場合、 

注意が必要な環境となります。 

2項へ進み、注意事項をお読みください。 
V ソ J 


1 

ズ■■ルり-わ掊結右閉く (〇) 

利 fflTHtS りイセし 义太， 卜り 一 わ m 丢沄 ftrt 

ごみ箱 

1 



ワイヤレスネ9トワー5への格篇 


00 



利用できるネットワ-ウ啦)： 


WARPSTAR -3 B 0016 


komatsu 

WA RPST A R - 501034 




ネットワーク 


ネットワーケ VD 接続[こ問 ii がある埸含は、 H 群 i 設定]をりリツりしてください。 


接続®) )1 キゃンセル 



©区) 


全般ワイヤレスネットワーク 1 器正詳細設定 


0^ indowsJfflolS ' S . kZ .5?. E 5 f ^ 

利用できるネットワーな¢1) 

利用で■きるネットワ-クに掊続するには、[構成]をクリックしてください。 


货 Ken 

WARPSTAR -5 B 0080 
I komatsu 


構成 G ) 


| 最新の情輸こ更新 (_ E ) 丨 


屬先前ネットワーク (£): 

下の一覧[こあ■皤で、手り用できるネットワ■-ク[こ自劻的[こ掊梡す旮 


t 1 WARPS ' 
^^Ken 


ARPSTAR - 501034 
WARPSTAR - 505050 



上へ移動] ( U ) | 

下へ移動]®) ^ I 


追加 ⑻ ... j I 自 ' J 陆 ® 」 I プロパティ©) 


ワイヤ卜り-り梅成のセ、： V トアップの詳細 


詳細設定 ( y ) 丨 


OK | [ キャンセル 
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(1) WARPSTAR ベースの再起動で接続するネットワークが変わる現象 



f -^ 

らくらくアシスタントの設定等で 

WARPSTAR ベースの 再起動が 
行われています。 

V J 



(T - 

WARPSTAR ベースの再起動の 
前後で接続するネットヮークが 
変わってしまいます。 

再起動前： 「 Ken 」 

再起動後： 「 WARPSTAR -501 C 34 J 

V_ 




J 
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(2) WARPSTAR ベースの再起動後らくらくアシスタントの設定が行えなくなる現象 


f -^ 

らくらくアシスタントの設定等で 

WARPSTAR ベースの再起動が 
行われています。 

V J 



/ \ 

WARPSTAR ベースの再起動後 
らくらくアシスタントの 
「インストール時の設定」をクリックすると 
右の様になります。 

V J 
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(3) WARPSTAR ベースに接続できなくなる現象 


f -% 

タスクトレイの ワイヤレス ネッ トワーク 
接続 アイコンを右クリックし、 「利用できる 
ワイヤレス ネッ トワークの表示」 を 
選択します。 

V J 



如ャレスネ？卜ベの格转 


0区! 
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2. 2 現象発生時の対応手順 


(1) 2. 1(1)、 （2) の対応手順 


r 


% 


タスクトレイのワイヤレスネットワーク 
接続アイコンを右クリックし、「利用できる 
ワイヤレスネットワークの表示」を 
選択します。 

v ノ 


ごみ箱 

1 

1 

末， 卜つ-り— 右 p 部 ¢0) 



ワイヤレスネ9トワーゥへの格篇 


剛 


利用できるネットワ-ウ啦)： 


WARPSTAR -3 B 0016 


komatsu 

WA RPST A R - 501034 


v 




ネ ッ\ キー也)： 

ネット 1 ^ M ) 接続[こ問 II がある埸含は、 H 群 i 設定]をりリツりしてください。 



キゃンセル 


0® 


「最新の情報に更新」をクリック後 
目的のネットワークが「利用できるネットワーク」の 
一覧にあることを確認、してください。 

ない場合は、 WARPSTAR ベースの電源が 
入っているか確認して、再度クリックしてください c 
また、11ページ以降を確認してください。 

V J 


^- 

- ^ 

「 OK 」 をクリックします。 


^ - 

- ^ 


f 昌先するネットワーク ( R ): 

下の一覧にある順番で、利用できるネットワークに自動)的に掊続する: 


上へ移動] (. U ) I 

下へ移劻迫) I 


追加⑻ ... 


則除 ( R ) | I プロパティ ( Q ) 


ワ イ^レスネ，卜り一り植成の■トットア，ブの詳細 



詳細設定⑽ 丨 


TT > 


キャンセル 


次項へ 
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f -% 

タスクトレイのワイヤレスネットワーク 
接続アイコンを右クリックし、「利用できる 
ワイヤレスネツトワークの表示」を 
選択します。 

V J 


fr -^ 

目的のネットワークを選択し 
「接続」をクリックします。 


fr -^ 

目的のネットワークに接続されたことを 
確認してください。 

I J 


f -^ 

らくらくアシスタントの「システムの状態」を 
クリックし「最新の情報に更新」を 
クリックしてください。 



ヮ办レスネ分 r a ^&£ s の接耪 


©区) 


別用で■きるネットワ-ク也)： 





ネットワーク 


ネットワ-ウベの接続に問匪がある堝合は、 HKffl 設定]钻リッウしてください。 


|_詳細説定切)... | 


接続 ® jjr_ 


キやンセル 




次項へ 
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WARPSTAR らくらくアシスタン 


f -^ 

「 WARPSTAR ペースとの通信状態」が 
正常となっていることを確認、してください。 



^0お使いのパソコンと WARPSTA 柳状態が確認できます 


インストール畤の設定⑹ お使いの J 《ソコンと WARPSTAR ペース問の通信は確立されて t ぼす。 

お使いの PC の設定 (P) 

WARPSTAFW 設定 (W) 

WARPSTAFW メンテナンス (E) 



項目 

状態 

インターネット掊続の設定 (D 

# WARPSTAR ペースとの通信状態 

正常 (192.1 68.0.1〉 

i 無線 LAN の通信状態 

Windows ドライノ、.で觔作中 

► システムの状態 (M> 

V サテライト叻ード)ドライパ 

インストール済み 

•基本セキュリティ設定 

設定済み 

ネットワーク診断(V) 

i 肋作モード 

ローカルルータモード 


(1) 内菇 ADSL モデム 

なし 

サービス機能⑸ 

i ファームウェアノトジョン 

5.59 

① インターネット掊続先 

デフォルト接続設定を使用 


i ダイヤルアッゴ接続 

併用しない 

Version 6100 Copyright (C) 2001 

NEC Corporation. 

[ 最新の情報に更新迎 j | 詳細表示漣棟能込） 


I 1 ! 織織!織繼黯 i 驟^？?能]をクリックれ ァシスタント晴丨 
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(2) 2.1(3) の対応手順 


fr -^ 

WARPSTAR ベースの電源を入れ直して 

ます。 


^ -\ 

WARPSTAR ペースが 立ち上 がったら 

接続する WARPSTAR ペースを選択して 
「詳細設定」をクリックします。 


ワイヤレスネ，トワーウへの接耪 |?|l XI 


緦&織 SP 

別用で■きるネットワ^ 1 ■ 


WARPSTAR- 501034 


| WARPSTAR- 500001 
1 WARPSTAR- 505050 




ネットワークキ ー( fi : I 

ネットワークベの接続に問 y がある埸合は、 mmmm ] をクリックしてくださ u 



匚 接続® ] I キャンセル I 


「詳細設定」をクリックします。 



トワーク接转 20® ブ□パティ 


©区! 



全般ワイやレスネツトワーク \ mi 詳細設定 ]_ 


0 Windows を使ってワイヤレスネットワ-⑽設定を描成する㈣ 
利用できるネットワーウ：⑽ 

利用できるネットワ-ゥ[こ接続するには、[構成]初リックしてくださ U 



ワイ^^スネットワーウ描成のセ■■: V トアッブ①註細 

を蠢 TTT し 




OK 


キやンセル 


次項へ 
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「優先でないネットワークに自動的に接続」 

のチェックが入っている場合は、はずす。 


「閉じる」をクリックする c 


「最新の情報に更新」をクリックする c 


fT 


接続する WARPSTAR ベースを選択した 
後、「構成」をクリックする。 


V . 






詳 a 設定 


0区! 



アクセスするネットワーク 

〇 アクセスポイント（インフラストラ5チゃ）©ネットワ-⑽办⑻ 
〇 コンビュ-夕相互 M hoc ) のネットワ-⑽み® 


で■ないネットワーク[こ自勒的[こ接読 ( M ) 


閉じる 


E > 


- i - ワイヤレスネ，トワーウ播袋 20© ブ□パテム 


!_全股Iワイヤ以ネットワーり頌 E 詳細設定 


0区! 


0 Windows を使ってワイVレスネットワ-クの設定を構成 t る幽 

利用でき S ネットワ-ク# 

手 IJ 用できるネットワ-りに接続 tS には、[橘成] 上 


幻 〜 

Cj ^ 橘成©) ^ 



優先するネットワ-り®: 

下の一覧[こある腦番で、利用できるネットワ-り[こ自動]的[こ接梡する： 


上べ移劻似） 

1 -^ | 

| 下へ移劻®) | 


追加⑻ ... 


削除® 


プロパティ ] 


ワイ^^スネ■■ルり一り様成①栌，トァ，ブ①註細 

を蠢 TTTU 




詳細設定切 | 


0 K 


キやンセル 


次項へ 
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ワイヤレスネ5トワークのブ□パティ 


0区) 


(? - 

-^ 

「 OK 」 をクリックする。 


^- 

- ぶ 


ネットワ-ウ名 (SSID)(N)： 


A/A RPST A R- 500001 


ワイVレスネットワークキー (WEP) 

このネットワークでは)欠のためのキーが必要: 
□デ-如) B 音号化 (WEP 有幼)® 
□ネット ワ-児!正洪有モ-ド)⑻ 

キーのインデック; M 群 i)QP: 







「優先するネットワーク」に表示されている 
ことを確認する。 


V - 




「 OK 」 をクリックする。 


トワぜ接耪20¢ブ□パ 


S 区] 


全股 「ワイヤ 以ネツトワ-ク^_1 __設定 


0 Windows を使ってワイヤレス ネットワ-⑽設定を構成する_ 

手 IJ 用できるネットワーク:咄 

別用で•きるネットワ-ク[こ掊続 t るには、[構成]をクリックしてください。 


^ WARPSTAR-501C34 


\ 構成ぬ） 1 

| komatsu 

1_3-' 


S. WARPSTAR- 505050 

m 

| 最新©惜報[こ更新 (£) | 


優先り砂 

下の一覽 に^* で、利用で•き S ネットワ-りに自劻的[こ掊皖す S: 





目的のネットワークに接続されたことを 
確認してください。 


. p ワイヤレスネ5トワーウ格綾20に接綾しました \^\ 

接続中: WA RPSTA R- 501034 
シグナルの強さ:非芾[こ強0 





Microsoft PowerPoL 




r ( 

Windows ® XP のワイヤレスネットワーク接続をご使用しているお客様へのご注意事項は以上です。 
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